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CONDICIONES 

DE VENTA 



PRECIOS 

® Los precios que aparecen en esta lista son en pesos y no incluyen el I.V.A. 
® Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

® El ejecutivo de ventas se reserva el derecho a facturar a los precios vigentes 
al momento de embarcar y de corregir errores tipograficos en la lista de 
precios o en cualquier cotizacion escrita. 



DEVOLUCIONES 

® Es necesario obtener autorizacion previa antes de cualquier devolucion de 
mercancia. 

® Cualquier cargo de flete en este caso debera ser cubierto por el comprador. 
® Toda devolucion de mercancia estara sujeta a un cargo del 20% por gastos 
administrativos. 





CONDICIONES 

® Cuentas Nuevas: Los pedidos se embarcaran hasta recibir el pago total 
delosmismos. 

® Cuentas con Creditor Los pedidos se embarcaran cuando hayan sido 
debidamente autorizados por EMMSA considerando que el valor total de 
los pedidos, que no exceda el limite de credito establecido o que no exista 
cobranza vencida. 

® Las cuentas a credito que no sean pagadas en el plazo estipulado, estaran 
sujetas a cargo de intereses moratorios del 5% mensual. 



EMBARQUES 

® Los precios de esta lista son para entrega Libre Abordo (L.A.B.) Monterrey, 
N.L., Guadalajara, Jal., Mexico, D.F., Leon, Gto., Hermosillo, Son., Merida, 
Yuc., Cd. Juarez, Chih., Veracruz, Ver., Tijuana, BCN., Culiacan, Sin., Cancun, Q. 
Roo, Cabo San Lucas, B.C.S., Altamira, Tamps., Morelia, Mich., 
Aguascalientes, Ags., Chihuahua, Chih., Acapulco, Gro.,Tuxtla Gutierrez, Chis. 
o cualquier otro Centro Regional que en el futuro sea aperturado. 

® La responsabilidad del ejecutivo de venta cesa al entregar la mercancia a 
los transportes, al comprador o a su representante, aun cuando el 
embarque sea flete pagado. 

® La reclamation por producto danado o faltante debera hacerse a la 
companfa transportista antes de recibir la mercancia. 

® El costo del flete foraneo sera pagado por el comprador, excepto cuando se 
trate de camion complete, ya sea Torton 6 Trailer y en este caso el flete sera 
pagado por EMMSA dentro de Republica Mexicana. 

® La facturacion minima inicial para clientes nuevos sera de $30,000.00. 

® La cantidad minima a surtir en pedidos locales de entrega a domicilio 
es de $3,000.00 






GARANTIA 



Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. 

garantiza los productos distribuidos por el periodo de 1 (un) 
ano a partir de la fecha de facturacion contra defectos de 
fabricacion del material al comprador final, a exception 
de aquellos productos en los cuales el fabricante 
estipule otro plazo. 

Esta garantia esta limitada a los terminos que EMMSA por 
su parte reciba del fabricante. 

Todo reclamo por garantia debera ser informado por 
escrito a EMMSA dentro de los 7 (siete) dias siguientes a 
lo ocurrido y el producto reclamado debera ser enviado 
flete pagado. 

La responsabilidad de EMMSA estara limitada 
expresamente a reparar o suministrar por reemplazo, la 
parte de los productos que tuviesen defectos en mano de 
obra o material, siempre que la falla haya sido por razones 
de tal defecto o defectos y debera ser probado que el 
material en cuestion fue usado con el fin y en la forma para 
la cual fue fabricado. 

Fuera de lo antes estipulado no existira ninguna otra 
garantia o responsabilidad expresa o implicita, ni seran 
responsables EMMSA, sus agentes ni empleados, por 
cualquier dano especial o indirecto que pudiese ocurrir. 



Para informacion mas detallada, contactenos en cualquiera de nuestras 
sucursales a nivel nacional o en nuestra pagina 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



CONECTORES 



CONEXION PARA CINTA Y MANGUERA PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



COPLE CINTA GOTEO 




tWG „ 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3143/1717 


5/8" 


0.28 


3143/2222 


7/8" 


0.62 



\u/ 

USD 

USD 



CONECTOR CON GOMA CINTA GOTEO 






cWGn 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3140/0017 


5/8" 


0.40 



USD 



CONECTOR INSERCION CINTA 5/8" - MANGUERA 



cP°‘G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3146/1217 


5/8" x 10mm 


0.32 


3146/1617 


5/8" x 13mm 


0.22 


3146/1817 


5/8" x 16mm 


0.30 


3146/2017 


5/8" x 18mm 


0.36 



CONECTOR INICIAL CINTA 5/8" - MANGUERA 




owo 

USD 

USD 

USD 

USD 



cP D 'Go 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3137/1017 


5/8" x 10mm 


0.25 






USD 



CONECTOR INSERCION CINTA 7/8" - MANGUERA 



cP°'G o 





CODIGO 

3146/1622 

3146/2022 


MEDIDA 

7/8"x13mm 

7/8"x18mm 


PRECIO 

0.62 

0.49 






CONECTOR INICIAL CINTA 7/8" - MANGUERA 




mt 


C6DIGO 

3137/1822 


MEDIDA 

7/8" x 16mm 


PRECIO 

0.49 



V- A- 

USD 

USD 






USD 



CONECTOR OFFTAKE CINTA GOTEO 



tWGn 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3142/0017 


5/8" 


0.39 


USD 


3142/0022 


7/8" 


0.67 


USD 



CONECTOR CINTA - ROSCA MACHO 



cP°'G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3148/0117 


5/8" x 1/2" 


0.33 


USD 


3148/0217 


5/8" x 3/4" 


0.34 


USD 


3148/0222 


7/8" x 3/4" 


0.52 


USD 



TEE CINTA GOTEO 



cP D 'G a 



JL 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3188/1717 


5/8" 


0.73 



CONECTOR OFFTAKE C/GOMA P/MANGUERA 




CONECTOR C/GOMA P/MANGUERA 






CONECTOR OFFTAKE C/ANILLO P/MANGUERA 



( 




olaip 

USD 



tP D 'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3133/0016 


13 mm 


0.56 


3133/0020 


18 mm 


0.65 



°w° 

USD 

USD 



cP D 'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3543/0016 


13 mm 


0.52 


3543/0020 


18 mm 


0.56 



°w° 

USD 

USD 



cP D 'G o 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3132/0016 


13 mm 


0.34 



°w° 

USD 



TEE CINTA -MANGUERA 






«i» 


CODIGO 

3147/1716 


MEDIDA 

5/8" x 13mm 


PRECIO 

0.62 


USD 






CONECTOR OFFTAKE P/MANGUERA <^ D '«o 






2 lo 

USD 

USD 




CODIGO 

3141/0016 

3141/0020 


MEDIDA 

13 mm 
18 mm 


PRECIO 

0.31 

0.37 








CONECTOR C/ANILLO P/MANGUERA 






2 lo 

USD 

USD 


reMi 


CODIGO 

3126/0016 

3126/2016 


MEDIDA 

13 mm c/goma 
13 mm s/goma 


PRECIO 

0.37 

0.19 








GOMA PARA CONECTOR BARB 






2 ,o 

USD 


0 


C6DIGO 

4199/0003 


MEDIDA 


PRECIO 

0.18 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



CONECTORES 



CONEXION PARA CINTA Y MANGUERA PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



CONECTOR INSERCION CON GOMA P/MANGUERA 



tWG „ 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3105/0016 


13 mm 


0.27 


3105/0018 


16 mm 


0.27 


3105/0020 


18 mm 


0.30 



CONECTOR OFFTAKE INSERCION P/MANGUERA 




COPLE INSERCION REDUCIDO P/MANGUERA 




TEE DENTADA P/MANGUERA 






TEE INSERCION-ROSCA MACHO P/MANGUERA 




CONECTOR INSERCION-R.MACHO P/MANGUERA 







CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3131/0016 


13 mm 


0.18 


USD 


3131/0020 


18 mm 


0.21 


USD 



rbVlG. 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3101/1612 


13-10 mm 


0.08 


3101/2016 


18-13 mm 


0.10 



X> 

USD 

USD 



ct> D 'Gn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3103/1212 


10 mm 


0.24 


USD 


3103/1616 


13 mm 


0.22 


USD 


3103/2020 


18 mm 


0.24 


USD 


3103/2525 


20 mm 


0.33 


USD 



cP d 'G ( 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3180/0161 


13 mm-1/2" 


0.49 


3180/0162 


13 mm -3/4" 


0.49 


3180/0202 


18 mm -3/4" 


0.49 


3180/0203 


18 mm-1" 


0.49 


3180/0253 


21 mm-1" 


0.49 



,o 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



tWGn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3321/1601 


13 mm-1/2" 


0.19 


3321/1602 


13 mm -3/4" 


0.19 


3321/2001 


18 mm-1/2" 


0.25 


3321/2002 


18 mm -3/4" 


0.25 


3321/2503 


21 mm-1" 


0.37 



olMTo 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



CONECTOR INSERCION SIN GOMA P/MANGUERA 






im 






USD 




USD 




USD 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3107/0016 


13 mm 


0.12 


3107/0020 


18 mm 


0.18 



COPLE INSERCION P/MANGUERA 




TAPON INSERCION P/MANGUERA 




TEE DENTADA REDUCIDA P/MANGUERA 






CODO INSERCION-ROSCA MACHO P/MANGUERA 






TAPON FLUSH INSERCION P/MANGUERA 




USD 

USD 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3100/1212 


10 mm 


0.07 


USD 


3100/1616 


13 mm 


0.05 


USD 


3100/1818 


16 mm 


0.10 


USD 


3100/2020 


18 mm 


0.07 


USD 


3100/2525 


20 mm 


0.14 


USD 



cP D 'G< 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3106/0016 


13 mm 


0.10 


USD 


3106/0020 


18 mm 


0.12 


USD 



c& D 'Gn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3104/1612 


13-10 mm 


0.28 


USD 


3104/2016 


18-13 mm 


0.31 


USD 


3104/2516 


20-13 mm 


0.40 


USD 


3104/2520 


20-18 mm 


0.41 


USD 



cP D 'G< 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3182/0161 


13 mm-1/2" 


0.31 


USD 


3182/0162 


13 mm -3/4" 


0.37 


USD 


3182/0202 


18 mm -3/4" 


0.37 


USD 


3182/0203 


18 mm-1" 


0.37 


USD 


3182/0253 


21 mm-1" 


0.56 


USD 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3270/1602 


13 mm 


0.62 


USD 


3270/2002 


18 mm 


0.62 


USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



CONECTORES 



CONEXION PARA CINTA Y MANGUERA PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



COPLE INSERCION C/ANILLO 



tWG „ 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3097/1616 


13 mm 


0.14 


USD 


3097/1818 


16 mm 


0.21 


USD 


3097/2020 


18 mm 


0.15 


USD 



COPLE RAPIDO COMPRESION P/MANGUERA 



cWGn 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3262/2525 


1" 


1.96 


USD 


3262/4040 


1.5" 


4.17 


USD 


3262/5050 


2" 


5.52 


USD 



TERMINAL TIPO OCHO P/MANGUERA 






CD 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3121/0012 


10 mm 


0.08 


USD 


3121/0016 


13 mm 


0.07 


USD 


3121/0018 


16 mm 


0.14 


USD 


3121/0020 


18 mm 


0.09 


USD 


3121/0025 


20 mm 


0.16 


USD 



VALVULA INSERCION P/MANGUERA 



cWGn 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3157/1616 


13 mm 


0.79 


USD 


3157/1818 


16 mm 


0.98 


USD 


3157/2020 


18 mm 


0.85 


USD 


3157/2525 


20 mm 


0.98 


USD 



CONECTOR MANGUERA-CINTA CON VALVULA 




tP D, Go 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3168/1617 


13 mm - 5/8" 


1.04 


USD 


3168/2017 


18 mm - 5/8" 


1.23 


USD 



CONECTOR PVC-CINTA C/VALVULA & GOMA 




CODIGO 

3176/0017 



MEDIDA 

5/8" 



cP D, Go 



PRECIO 

1.23 



USD 



CONECTOR PVC-MANGUERA C/VALVULA&GOMA 



tP D 'G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3173/0016 


13 mm 


1.16 


USD 


3173/0020 


18 mm 


1.23 


USD 



MINIVALVULA 



cP°'G o 



* 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3156/0101 


1/2" MPT 


1.04 


USD 


3156/0202 


3/4" MPT 


1.01 


USD 



CONECTOR OFFTAKE-CINTA C/VALVULA&GOMA 




CODIGO 

3165/0017 



MEDIDA 

5/8" 



cP D 'G o 



PRECIO 

1.16 



USD 



ESTACA FIJADORA MANGUERA 






CODIGO 

3112/1620 



MEDIDA 

16-20 mm 



cP°'g o 



PRECIO 

0.15 



USD 



INICIAL LAY-FLAT 



cP D 'G o 





CODIGO 

3510/0001 

3510/0002 


MEDIDA 

1/2" 

3/4" 


PRECIO 

0.37 

0.34 




COPLE LAY-FLAT 








C6DIGO 

4810/0008 


MEDIDA 

3" 


PRECIO 

5.52 



°w° 

USD 

USD 



cP D 'G o 



°w° 

USD 



CONECTOR LAY-FLAT A CINTA 5/8" 



cP°'G o 






CODIGO 

3139/0017 



MEDIDA 

LF x 5/8" 



ABRAZADERA METALICA P/LAY FLAT 






PRECIO 

0.45 



USD 



cP D, Go 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4132/5559 


2" 


2.70 


4132/7985 


3" 


2.82 


4132/1011 


4" 


3.18 


4132/1516 


6" 


5.88 



USD 

USD 

USD 

USD 



4 



( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



CONECTORES 



CONEXION PARA CINTA Y MANGUERA PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



CONECTOR A TUBING 



tWG „ 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3054/0006 


6 mm NEGRO 


0.04 


USD 


3054/1006 


ROJO 


0.04 


USD 



CONECTOR MACHO-INSERCION P/TUBING 



cWGn 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3055/0007 


7 mm 


0.04 



USD 



CONECTOR INSERCION P/TUBING 



cP°‘G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3101/0505 


5 mm 


0.05 


3101/0606 


6 mm 


0.05 


3101/0707 


7 mm 


0.05 



OMO 

USD 

USD 

USD 



CONECTOR SNAP FIT P/TUBING 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3127/0003 


3 mm 


0.05 


USD 


3066/0004 


4 mm 


0.05 


USD 


3066/0005 


5 mm 


0.05 


USD 


3066/0006 


6 mm 


0.04 


USD 



TAPON INSERCION P/TUBING 






ESTACA P/TUBING 





TEE INSERCION P/TUBING 



c& D 'Gn 



cP D 'Gn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3059/1004 


4 mm AZUL 


0.04 


USD 


3059/1006 


6 mm ROJO 


0.05 


USD 


3059/1008 


8 mm GRIS 


0.10 


USD 



tP D 'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3064/0037 


3-7 mm 


0.08 



°w° 

USD 




CRUZ INSERCION P/TUBING 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3115/0444 


4 mm 


0.14 


USD 


3115/0666 


6 mm 


0.11 


USD 



cP°'G o 



4 - 


CODIGO 

4412/6666 


MEDIDA 

6 mm 


PRECIO 

0.62 


USD 


V 






MINIVALVULA P/MICRO (MACHOXHEMBRA) <£££? 




2 lo 

USD 




C6DIGO 

3063/0606 


MEDIDA 

6 mm 


PRECIO 

0.56 








MINI ESTACA P/TUBING <^ D '«o 






2 lo 

USD 




CODIGO 

3113/0005 


MEDIDA 

3 mm 


PRECIO 

0.10 




BASE COMPENSADORA DE PRESION 



<P2L?< 



I 



CODIGO 

3037/0001 



MEDIDA 

1/2" FPT 



PRECIO 

1.96 



USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



CONECTORES 



CONEXION PARA CINTA Y MANGUERA TORO 

Lista de Precios Vigente: 10 de noviembre del 2014 



CONEXIONES PARA MANGUERA LOC-EZE TI 



cP D ‘G o 



Cople Manguera x Manuera 



CONEXIONES PARA TUBING 



Cople Barb 



CONECTORES PARA MANGUERA DE PVC 



cP D 'G o 





CODIGO 

FCC13 

FCC16 


MEDIDA 

13 mm 
16 mm 


PRECIO 

0.52 

0.51 




Tee, Manguera x Manguera x Manguera 


>» 


CODIGO 

FTT13 

FTT16 


MEDIDA 

13 mm 
16 mm 


PRECIO 

0.97 

0.74 










CONEXIONES PARA MANGUERA 




Cople Barb 








C6DIGO 

FBC500 


MEDIDA 

13mm 


PRECIO 

0.11 




Tee Barb 








CODIGO 

FBT500 


MEDIDA 

13 mm 


PRECIO 

0.15 



OWO 



USD 

USD 



USD 

USD 



cP D 'G o 



°w° 



USD 



USD 



cP°'G o 



OWO 



«+*» 


CODIGO 

FCC0400 

FCC0600 


MEDIDA 

4 mm 
6 mm 


PRECIO 

0.03 

0.34 


USD 

USD 




Tee Barb 






CODIGO 

FTT0400 


MEDIDA 

4 mm 


PRECIO 

0.06 


USD 








VALVULA DE DRENAJE P/CINTA GOTEO <P D,<: ° 






* {o 

USD 


fcy 


CODIGO 

FFVFPT-L 


MEDIDA 

3/4" 

BAJO FLUJO 


PRECIO 

0.82 








CONECTOR INSERCION CON GOMA/PMANGUERA & 0 ' G ° 




PRO-LOC™ 


* ,o 




CODIGO 

FHA5-425RG 

FHA6-425RG 


MEDIDA 

13 mm 
16 mm 


PRECIO 

0.63 

0.73 


USD 

USD 



J 



Cople Insercion 



Adaptador Cem Hembra x Insercion 



y 



Reduccion 



y 

□ 



J l 



Adaptador Macho x Insercion 



Tee de Insercion 



ACCESORIOS TORO 



Goma para Inicial 



Terminal tipo Figura en 8 




Alambre para Entorchar 



-P 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


C02 


2" 


3.50 


C03 


3" 


7.50 


C04 


4" 


10.50 


C06 


6" 


35.50 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


IXS02 


2" 


6.00 


IXS03 


3" 


15.00 


IXS04 


4" 


14.50 


IXS06 


6" 


63.50 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


R32 


3x2" 


24.50 


R43 


4x3" 


40.50 


R64 


6x4" 


79.00 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


MA02 


2" 


3.50 


MA03 


3" 


10.50 


MA04 


4" 


15.50 


MA06 


6" 


80.00 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


T02 


2" 


7.00 


T03 


3" 


27.00 


T04 


4" 


62.00 


T06 


6" 


194.00 



USD 

USD 

USD 

USD 



USD 

USD 

USD 

USD 



USD 

USD 

USD 



USD 

USD 

USD 

USD 



USD 

USD 

USD 

USD 



(p DI G, 





Empaque Roscado 










CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




( 




FGR20 


3/4" 


1.47 


USD 


. o 




FGR25 


1" 


1.78 


USD 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


FGP10 


7 mm 


0.44 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


FJQ13 


13mm 


0.15 


FJQ16 


16mm 


0.15 


FJQ20 


20mm 


0.40 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


FWA02 


CAL 18x6" 


0.05 



USD 



USD 

USD 

USD 



USD 
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CONECTORES 

CONEXION JOHN DEERE - IRRITEC 

Sistemas de Tuberia l_ist a de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



( EMMSA 



COPLECINTADEGOTEO 




cP D ‘G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


PG-T5-T5 


5/8" 


0.40 



OMO 

USD 



INICIAL CON GOMA PARA CINTA 5/8" 




cP D 'G o 



CODIGO “I” MEDIDA 


PRECIO 




PG-T5-B400 


0.37 


USD 


+PG-GROM-H15 


0.17 


USD 



CONECTOR CINTA - MANGUERA 



cP D 'G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


PG-T5-B520 


5/8" x 13mm 


0.37 


PG-T5-B700 


5/8" x 16mm 


0.37 



°w° 

USD 

USD 



CONECTOR CINTA - LAY FLAT 



cP°'G o 



- fil 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


PG-T5-LF19 


LF x 5/8" 


0.75 



USD 



CONECTOR CINTA - MANGUERA C/VALVULA 




tP D 'G ( 



CODIGO ”|” MEDIDA 


PRECIO 


PG-T5-B520-VLV 


0.97 


|5/8" x 13mm 





USD 



CONECTOR PVC - CINTA C/VALVULA Y GOMA 



<P DI G< 



CODIGO “I” MEDIDA 


PRECIO 


PG-T5-B425-VLV-G 


1.19 


5/8" 





USD 



INICIAL INSERCION CON GOMA P/MANGUERA 



ct> D 'Gn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




05190-0018 


13mm 


0.31 


USD 


05190-0003 


16mm 


0.42 


USD 


+05207-0001 




0.16 


USD 



INICIAL INSERCION CON GOMA P/MANGUERA 







CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




PG-B700-B700 


18mm 


0.16 


USD 


+PG-GROM-T 1 7 

1 


1 


0.17 


USD 



COPLE INSERCION P/MANGUERA 



ct> D 'Gn 




COPLE CINTA DEGOTEO 




TERMINAL TIPO OCHO P/MANGUERA 



COPLE INSERCION P/MANGUERA 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




05210-0013 


10mm 


0.28 


USD 


05210-0028 


13mm 


0.30 


USD 


05210-0004 


16mm 


0.43 


USD 


05210-0016 


18mm 


0.43 


USD 



c P°'G ( 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


A1-TC500 


5/8" 


0.34 



c> ,o 
USD 



ct> D 'Gn 





CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




( I > 


A5-A168 


16mm 


0.07 


USD 




A5-A188 


18mm 


0.12 


USD 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


A1-BC16 


13mm 


0.14 


A1-BC17 


16mm 


0.14 


A1-BC20 


18mm 


0.19 



OlAM, o 

USD 

USD 

USD 



TEE DENTADA P/MANGUERA 



c& D 'Gn 



X> 



CODIGO MEDIDA 


PRECIO 


PG-B520-B520-B520 


0.29 


13mm 





CONECTOR LAY-FLAT A CINTA 5/8" 






VALVULA INSERCION P/MANGUERA 




INICIAL INSERCION CON GOMA P/MANGUERA 




TEE DENTADA P/MANGUERA 




USD 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


A1-T56LF 


5/8" x LF 


0.54 



USD 



cP°'G o 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


A2-VB18 


18mm 


1.21 



USD 






C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


A1-B16TOG 


16mm 


0.42 



USD 



cP D, Go 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


A1-BT16 


16mm 


0.24 



USD 



7 






CONECTORES 

CONEXION GLOBAL - SIMILARES 

Sistemas de Tuberia l_ist a de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



( EMMSA 



SILLETA 1 12" CEMENTAR / 3/4" 


ESPIGA 




cP D, Co 










ojafe 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


iMj 


AS-121 12 


1-1/2" 


0.81 


USD 




AS-122 


2" 


0.81 


USD 




AS-12212 


2-1/2" 


0.81 


USD 




AS-123 


3" 


0.81 


USD 




AS-124 


4" 


0.81 


USD 




AS-126 


6" 


0.81 


USD 




AS-128 


8"-1 0" 


0.81 


USD 












ANILLO DE COMPRESION PARA CEMENTAR 


cP D, «o 










ojEfe 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




r \ 


CA-600 


0.620 OD 


0.17 


USD 




CA-700 


0.700 OD 


0.17 


USD 


V / 


CA-800 


0.800 OD 


0.17 


USD 




CA-900 


0.900 OD 


0.17 


USD 



SILLETA 3/4" CEMENTAR / 1 " ESPIGA 



cP°'G o 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




AS-34112 


1-1/2" 


0.89 


USD 


SD-34-20 


2" 


0.89 


USD 


AS34212 


2-1/2" 


0.89 


USD 


SD-34-30 


3" 


0.89 


USD 


SD-34-40 


4" 


0.89 


USD 


SD-34-60 


6" 


0.89 


USD 


AS-348 


8"-1 0" 


0.89 


USD 





PALAPLAST 


TORO 


JDW 


IRRITEC 


API (JAlh) 


cz*_£ ?;CEtr- “E GC'IO E.'£ 


?l JM7i7 


FT«W 


PG-5-E 


it^TCEM 


CPTUfcS 


COrjECTOSl 1 ^00 C-O’EO 5-c 


3UMTOIT 




»G-'£4UO0-PG-ORO M*h 1 £ 


ap.-£B-DC-ai.AORO 


*OQB«.i_5-iGaGR0 


COKECTQR HisCRCKJit -mahouera 13UU o 


Jt+frl617 


FTA5-SOOW0 


PG-7£-8520 


Ai-Tseii 


S2TCBLS 


COhECTOr C.5E&O01. .£•?“- 54 -U*nGv£Sa i«um q 


3t44/lSl7 




PG-TS-870O 


- 




Corderos BiKRClOUOGQr- r ^ r*GU£RA -PVA i3f.rr.i C 




FHAS^asno 


Q51004»I6*052074W01 


~i_ii*roG 


«00Bxf2SMC0C4O 


COFfECtO* '.SShC "-'.CUER— P-.- - L 


: i ; ■ : ; " 






- ■ i-"-;: 


* 


COHECTOR MSfRCIOM CttlOUA KAMGUERWVA W l I 


?i:e>:e:c 


Fr-7^2ERG 


PG-B 7C0-9 7DC-PC-G RO L'-T 1 7 


A 1 -BIQTOG 




CO=_E ^iSEROOW WUWIGUERA 1 ON 1,1 € 


ME Mil 2 




05210-0013 


. 




CGPUE %SERChOR s.'Va RGU ERA 1?UI.' C 


jicr.tE jc 


FSCEO-G 


0£3T^QQ2S 


ii.gcic- 


fOlE 


COPlE ^hSCRCOH i&Md C 




FCCfCfflM 


flSJ 10-000-1 


A1-&C17 


7O5T0 


COP,* iTiSEfiOOri; P^AriOOERA tSr.'i.' c 


310GI2&2O 


FCCtHO-1 


0£2 10*00 re 


A 140) 




*?*£ t£'.“A2A p.i/atWSuEAa iJj.iij C 


3l0il6l£ 




PQ-ftS2M52M520 


Ai^rifl 




COHECTOA ^C-Cliti f-i C-ValVULA 


31714101? 


rrvs-^a-saw^FTHGJ 


PG-TS-&4 2 £- VL V-G 


;*2O/S5*00-*r-*GiW 




CQHECTCR r.^UGUtRA 1 2-1.1 1J 0-Cb%“A ; J &V~LV*L* 


:-i=2."ki7 


i-:C>5 


PG-TE-&52S-VLV 


A2-7VEfi420 




T^RI.1fJAL TKPOOCHO p.l^RGUERA nUi r C 


?iis-:ci£ 


r . 313 




-E-- ! r I 


7DD*P5 


TEftHfiAL -IPO OCHO ^UNGUERA 16UI P C 


: ;is 






A5-A19* 




CONECT0R ■ -F L-” - C;7- £4 


jtss.nor 


FTA5-LF 


PG.Tf,LFl9 


At-T36tF 


FMCOItS 


C-CF.'A SiAi COt^CTOR 9-R3 


ii»-tC03 


FQPIfl 


PO-CR0y-Ml7 




mmo 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



GOTEROS 



GOTEROS PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



GOTERO EN LINEA "NESTOS" 



cP D ‘G o 




GOTERO EN LINEA INSERT P/MANGUERA 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3092/0002 


2 Iph 


0.16 


USD 


3092/0004 


4 Iph 


0.16 


USD 


3092/0006 


6 Iph 


0.16 


USD 


3092/0008 


8 Iph 


0.16 


USD 


3092/0016 


16 Iph 


0.16 


USD 


3092/0024 


24 Iph 


0.16 


USD 


3092/0032 


32 Iph 


0.16 


USD 



cP°'G o 



CtiDIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3089/1604 


16mm-4 Iph 


0.28 



OlAM, o 

USD 



GOTERO EN LINEA BOTON "HYDRA" 



cP D 'G o 






GOTERO EN LINEA "LOUDIAS" 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3088/0002 


2 Iph 


0.10 


USD 


3088/0004 


4 Iph 


0.10 


USD 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3090/0004 


4 Iph 


0.19 


USD 


3090/0006 


6 Iph 


0.19 


USD 


3090/0008 


8 Iph 


0.19 


USD 



GOTERO EN LINEA AJUSTABLE "ARDAS" 



cPO/G. 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3091/0000 


0-70 Iph 


0.09 


| 3091/0070 


0-70 Iph 


0.10 



x> 

USD 

USD 



GOTERO EN LINEA AJUSTABLE "STRIMON" 






. 

Si 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3091/0100 


0-100 Iph 


0.13 



USD 



GOTERO EN LINEA AJUSTABLE "EVROS" 



ct> D 'Gn 




C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3093/0150 


0-150 Iph 


0.14 



ESTACA C/GOTERO AJUSTABLE "ARDAS" 




GOTERO AUTOCOMPENSADO "AXIOS" 




GOTERO AUTOCOMPENSADO "PINDRIP" 




ADAPTADOR INSERCION P/GOTERO 



X 



c& D 'Gn 



\u/ 

USD 



cP™G o 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4195/0035 


0-35 Iph 


0.79 



O. X5 

USD 



t£ D, G< 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3109/0002 


2 Iph 


0.21 


3109/0004 


4 Iph 


0.21 


3109/0008 


8 Iph 


0.21 



02 ,o 

USD 

USD 

USD 



t£ D, G< 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4086/0002 


2 Iph 


0.28 


4086/0004 


4 Iph 


0.28 



02 xP 

USD 

USD 



<0 D, Co 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4115/0005 


4 Salidas 


0.18 


4115/1005 


2 Salidas 


0.18 



\u/ 

USD 

USD 





^cu iV^ 

USD 


* 


CODIGO 

3098/0140 


MEDIDA 

0-140 Iph 


PRECIO 

0.15 






ESTACA C/GOTERO AJUSTABLE "BUBBLER" <£££? 


jr 




2 lo 

USD 




C6DIGO 

4196/0100 


MEDIDA 

0-100 Iph 


PRECIO 

0.79 








GOTERO AUTOCOMPENSADO "MEDOUSA" <^ D,<5 ° 






2 ,o 




CODIGO 

3039/0001 

3039/0002 


MEDIDA 

6 sal-1 Iph 
6 sal-2 Iph 


PRECIO 

0.56 

0.56 


USD 

USD 








MINIESTACA C/GOTERO 






2 ,o 


> 


CODIGO 

3114/3015 

3114/3040 


MEDIDA 

2 Iph 
4 Iph 


PRECIO 

0.10 

0.10 


USD 

USD 
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GOTEROS 



[ EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



GOTEROS DE BOTON Y ARANAS 

Lista de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



GOTERO INSERCION COMPENSADO - TORO <SS£° 




ANTIDRENAJE 



CODIGO 


FLUJO 


PRECIO 


DPC02-MA-AL 


2 Iph 


0.23 


DPC03-MA-AL 


3 Iph 


0.23 


DPC04-MA-AL 


4 Iph 


0.23 


DPC08-MA-AL 


8 Iph 


0.23 



OWWO 



USD 

USD 

USD 

USD 



AUTOLIMPIANTE 



C6DIGO 


M EDI DA 


PRECIO 


DPC02-MA 


2 Iph 


0.23 


DPC03MA 


3 Iph 


0.23 


DPC04MA 


4 Iph 


0.23 


DPC08MA 


8 Iph 


0.23 







CON CUBREPOLVOS 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


DPC02-DC 


2 Iph 


0.30 


DPC03-DC 


3 Iph 


0.30 


DPC04-DC 


4 Iph 


0.30 


DPC08-DC 


8 Iph 


0.30 



TURBO SC™, DESARMABLE 



CODIGO 

DPJ02-A 

DPJ04-A 

DPJ08-A 


MEDIDA 

2 Iph 
4 Iph 
8 Iph 


PRECIO 

0.35 

0.35 

0.35 


TURBO PLUS II™ 


', DESARMABLE 


CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


DPJ02-3 


2 Iph 


0.35 


DPJ04-3 


4 Iph 


0.35 


DPJ08-3 


8 Iph 


0.35 



USD 

USD 

USD 

USD 



USD 

USD 

USD 



USD 

USD 

USD 





GOTERO BOTON AGRI DRIP™ - ANTELCO 



cP D, Go 




AGRI DRIP™, ESTANDAR 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


30228 


2 Iph 


0.19 


30248 


4 Iph 


0.19 


30288 


8 Iph 


0.19 




USD 

USD 

USD 



AGRI DRIP™, AUTOCOMPENSADO 



CODIGO 


COLOR 


PRECIO 


30328 


2 gph 


0.35 


30348 


4 gph 


0.35 



GOTERO MIDI DRIP™ - ANTELCO 



cP°'G o 




EMISOR MIDI DRIP 



CODIGO 

30148 


MEDIDA 

4 Iph 


PRECIO 

0.25 


EMISOR MIDI DRIP C/ESTACA 


CODIGO 

30198 


COLOR 

4 Iph 


PRECIO 

0.53 



olAMo 

USD 



USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



MICROASPERSORES 

MICROASPERSORES PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



MINI SPRAYER 180° 



cP D ‘G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3017/0040 


40 Iph 


0.06 


3017/0060 


60 Iph 


0.06 


3017/0090 


90 Iph 


0.06 


3017/0120 


120 Iph 


0.06 


3017/0160 


160 Iph 


0.06 



MICROASPERSOR VARI JET C/VALVULA 



T t . 

r* 



MICROASPERSOR GIRATORIO "SPECIAL" 



ft 



MICROASPERSOR ESTABLE "SPECIAL" 



a 



OlWO 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



t£ D, G< 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4000/0090 


90°0-1 15lph 


1.13 


4000/0180 


180°0-1 15lph 


1.13 


4000/1360 


360°0-115lph 


1.13 



<y ,o 

USD 

USD 

USD 



tP D 'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3002/0070 


70 Iph 


0.24 


USD 


3002/0090 


90 Iph 


0.24 


USD 


3002/0120 


120 Iph 


0.24 


USD 


3002/0160 


160 Iph 


0.24 


USD 



cP°'G n 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3013/0040 


40 Iph 


0.25 


3013/0070 


70 Iph 


0.25 


3013/0090 


90 Iph 


0.25 



OlAM, o 

USD 

USD 

USD 



MINI SPRAYER 360° 



cP D 'G o 



tf 



NEBULIZADOR 






I 



MICROASPERSOR GIRATORIO "SUPER" 



ft 



MICROATOMIZADOR 



ft 



CODIGO 

3014/0070 



MEDIDA 

70 Iph 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3018/0040 


40 Iph 


0.06 


USD 


3018/0060 


60 Iph 


0.06 


USD 


3018/0090 


90 Iph 


0.06 


USD 


3018/0120 


120 Iph 


0.06 


USD 


3018/0160 


160 Iph 


0.06 


USD 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




4034/0006 


1 x 5.8 Iph 


3.92 


USD 


4034/4006 


4 x 5.8 Iph 


7.26 


USD 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3003/0040 


40 Iph 


0.24 


3003/0070 


70 Iph 


0.24 


3003/0090 


90 Iph 


0.24 


3003/0120 


120 Iph 


0.24 



USD 

USD 

USD 

USD 






PRECIO 

0.25 



USD 



MICROASPERSOR "SPECIAL" COMPLETO 
C/1 METRO TUBING & ESTACA 



a/ 



CODIGO 

3002/xxxx 
3051 /xxxx 
3052/xxxx 
3054/xxxx 



MEDIDA 



CONTROLADOR DE FLUJO P/MICROASPERSOR 



it 



TUBING 1 METRO X 7MM d CONECTORES 




2 PIEZA 3055/0007 + 1 METRO 3080/0507 (TUBING) 



MICROASPERSOR "SUPER" COMPLETO 
<82!S> c/1 METRO TUBING & ESTACA 



PRECIO 



olHKo 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3015/0070 


70 Iph 


0.73 


3015/0090 


90 Iph 


0.73 



\u/ 

USD 



cP°'G n 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3052/0100 




0.31 



olMo 

USD 



«/ 



CODIGO 

3003/xxxx 
3051 /xxxx 
3052/xxxx 
3054/xxxx 



MEDIDA 



ESTACA 






CONECTOR A TUBING 




tPBlPo 



PRECIO 









CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3051/0840 


40cm Negra 


0.28 


3051/1840 


40cm Roja 


0.32 



USD 

USD 



cP°'G n 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3054/0006 


6 mm Negro 


0.04 


USD 


3054/1006 


Rojo 


0.04 


USD 


3055/0007 


7 mm 


0.04 


USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



MICROASPERSION 

MICROASPERSION TORO 

Lista de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



NEBULIZADOR TIPO FOGGER 



cP D 'G o 





CONEXION BARB 



ROSC A 1/4" 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SFJ408 


1.9 gph 


0.67 


SFJ416 


3.9 gph 


0.67 



owo 



USD 

USD 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SFL408 


1.9 gph 


0.73 


SFL416 


3.9 gph 


0.73 



USD 

USD 



MICROASPERSOR SNAP JET 



cP°'G o 



JP 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




SSJ30X 


6.0 gph 


0.34 


USD 


SSJ35X 


8.4 gph 


0.34 


USD 


SSJ40X 


10.7 gph 


0.34 


USD 


SSJ45X 


14.1 gph 


0.34 


USD 


SSJ50X 


16.7 gph 


0.34 


USD 


SSJ55X 


20.5 gph 


0.34 


USD 


SSJ60X 


24.0 gph 


0.34 


USD 



MICROASPERSOR CLASSIC 



tWGn 




ESTANDAR, 3/8" MPT C/BOQUILLA 



MICROASPERSOR PC 



cWGn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SAM610 


9.1 gph 


0.72 


SAM613 


13.7 gph 


0.72 


SAM614 


19.0 gph 


0.72 


SAM616 


24.8 gph 


0.72 


SAM620 


33.7 gph 


0.72 


SAM622 


39.0 gph 


0.72 


SAM624 


48.0 gph 


0.72 


SAM628 


65.1 gph 


0.72 



°w° 



USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



MODELOS C/DEFLECTOR MISMO PRECIO, AGREGAR -D AL FINAL DE CODIGO 
(EJEMPLO SAM614-D); SAM622,624&628 NO DISPONIBLE C/DEFLECTOR 



fi 



AUTOCOMPENSADO, 3/8" C/ESPREA 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SSA630 


9.20 gph 


1.14 


SSA632 


12.4 gph 


1.14 


SSA634 


14.6 gph 


1.14 


SSA636 


18.2 gph 


1.14 


SSA638 


23.8 gph 


1.14 



USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



MODELOS C/DEFLECTOR MISMO PRECIO, AGREGAR -D AL FINAL DE CODIGO 
(EJEMPLO SSA632-D) 



ENSAMBLE MICROASPERSOR CLASSIC 



cP2L?0 




ESTANDAR, 3/8" MPT C/BOQUILLA 
CON ESTACA, CONECTOR Y TUBING 



* ESPECIFICAR EN X MICROASPERSOR SELECCIONADO (EJEMPLO SAM61430) 

* SAM61 0-SAM61 6 ESTACA I PS 1 004; SAM620-SAM628 ESTACA I PS 1 006 

* MODELOS C/DEFLECTOR MISMO PRECIO, AGREGAR -D AL FINAL DE CODIGO 
(EJEMPLO SAM61 4-D30); SAM622,624&628 NO DISPONIBLE C/DEFLECTOR 



ENSAMBLE MICROASPERSOR PC 



cP°'G o 



CODIGO 


TUBING 


PRECIO 


SAMXXX24 


24" LONG 


1.89 


SAMXXX30 


30" LONG 


1.90 


SAMXXX36 


36" LONG 


1.92 


SAMXXX48 


48" LONG 


1.96 



olMTo 



USD 

USD 

USD 

USD 




AUTOCOMPENSADO, 3/8" MPT C/BOQUILLA 
CON ESTACA, CONECTOR Y TUBING 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SSAXXX24 


24" LONG 


2.01 


SSAXXX30 


30" LONG 


2.07 


SSAXXX36 


36" LONG 


2.13 


SSAXXX48 


48" LONG 


2.18 






USD 

USD 

USD 

USD 



ESPECIFICAR EN X MICROASPERSOR SELECCIONADO (EJEMPLO SSA63248) 
SAM630-SAM638 ESTACA IPS1004 

MODELOS C/DEFLECTOR MISMO PRECIO, AGREGAR -D AL FINAL DE CODIGO 
(EJEMPLO SSA632-D48) 



ESTACA P/MICROASPERSOR 



cPO/G. 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




IPS1004 


6mm NEGRA 


0.72 


USD 


201000207 


John Deere 


0.61 


USD 


IPS1004-G 


Global 


0.61 


USD 



ESTACA PARA MICROASPERSOR SNAP JET 



cP D 'G< 




C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




IPS0400 


Clip Negra 


0.74 


USD 


3178 


Palaplast 


0.46 


USD 


40878 


Antelco 


0.48 


USD 
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MICROASPERSlON 

MICROASPERSION ANTELCO 

Sistemas de Tuberia l_ist a de Precios Vigente: 12 de noviembre del 2013 



( EMMSA 



FRAME JETS 



cP D 'G o 





COLOR 


# 


MEDIDA 


NEGRO 


0 


0.030" 


AZUL 


1 


0.040" 


CAFE 


2 


0.035" 


VERDE 


3 


0.050" 


GRIS 


4 


0.048" 


ROJO 


5 


0.060" 


MORADO 


6 


0.045" 


NARANJA 


7 


0.034" 


OLIVO 


8 


0.059" 


FRAME JET, 360° X 1 2 (26° y 1 2 


!.5°) 


CODIGO 

121 #8 


# 


PRECIO 

0.33 



OWWO 



USD 









FRAME JET, PATRON MARIPOSA 



C6DIGO 

122#8 


# 


PRECIO 

0.33 


FRAME JET, 210 


°x8 




C6DIGO 

123#8 


# 


PRECIO 

0.33 


FRAME JET, 360° x 22 


C6DIGO 

125#8 


# 


PRECIO 

0.33 


FRAME JET, 360° x 1 2 (22°) 


CODIGO 

126#8 


# 


PRECIO 

0.33 


FRAME JET, RECTANGULAR 


C6DIGO 

127#8 


# 


PRECIO 

0.33 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



FRAME JET, 300° x 1 0 



C6DIGO 


COLOR 


PRECIO 


128#8 




0.33 



TAPA DEFLECTOR 



CODIGO 

12998 



MEDIDA 



PRECIO 

0.20 



* SUSTITUIR # POR COLOR SELECCIONADO 



USD 



SHRUBBLER® 360° Y 1 80°, FLUJO AJUSTABLE 



tP D 'G ( 



SHRUBBLER 180° 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




31218 


ROSCA 10-32 


0.35 


USD 


31228 


ROSC A 1/2" 


0.64 


USD 


31248 


BARB 


0.33 


USD 


31298 


SPIKE 


0.49 


USD 



m 

SHRUBBLER 360° 



CODIGO 


COLOR 


PRECIO 


31418 


ROSCA 10-32 


0.35 


31428 


ROSCA 1/2" 


0.64 


31448 


BARB 


0.33 


31498 


SPIKE 


0.49 



USD 

USD 

USD 

USD 



MICRO SPRAY JETS 



cP°'G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




15418 


90° AZUL 


0.12 


USD 


15428 


180° AZUL 


0.12 


USD 


15448 


360° AZUL 


0.12 


USD 


15518 


90 VERDE 


0.12 


USD 


15528 


180° VERDE 


0.12 


USD 


15548 


360° VERDE 


0.12 


USD 


15618 


90° NEGRO 


0.12 


USD 


15628 


180° NEGRO 


0.12 


USD 


15648 


360° NEGRO 


0.12 


USD 


15718 


90° ROJO 


0.12 


USD 


15728 


180° ROJO 


0.12 


USD 


15748 


360° ROJO 


0.12 


USD 


14998 


MIST JET, AM 


0.30 


USD 




SPRINKLERS ROTOR SPRAY™ 



tpnpt 




CODIGO 


COLOR 


PRECIO 




20018 


AZUL .04- 


0.59 


USD 


20028 


CAFE .035" 


0.59 


USD 


20038 


VERDE .05" 


0.59 


USD 


20048 


GRIS .08" 


0.59 


USD 


20058 


ROJO .06" 


0.59 


USD 


20078 


NARANJA.07" 


0.59 


USD 


ROTOR SPRAY INVERTIDO 






CODIGO 


COLOR 


PRECIO 




20118 


AZUL .04- 


0.75 


USD 


20128 


CAFE .035" 


0.75 


USD 


20138 


VERDE .05" 


0.75 


USD 


20148 


GRIS .08" 


0.75 


USD 


20158 


ROJO .06" 


0.75 


USD 


20178 


NARANJA.07" 


0.75 


USD 



MINI SPRINKLERS ROTOR RAIN™ & D,G o 













CODIGO 


COLOR 


PRECIO 






20418 


AZUL .07" 


0.69 


USD 


aB m 


20438 


VERDE .055" 


0.69 


USD 


VI 1 


20448 


GRIS .075" 


0.69 


USD 




20458 


ROJO .095" 


0.69 


USD 




20468 


MORADO .11" 


0.69 


USD 




20478 


NARANJA .1" 


0.69 


USD 


RM 3/8" 


20488 


OLIVO .085" 


0.69 


USD 




20498 


AMARILLO. 08" 


0.69 


USD 












CODIGO 


COLOR 


PRECIO 






20518 


AZUL .07" 


1.00 


USD 


J 1 


20538 


VERDE .055" 


1.00 


USD 


m. 


20548 


GRIS .075" 


1.00 


USD 




20558 


ROJO .095" 


1.00 


USD 


■ • 


20568 


MORADO .11" 


1.00 


USD 




20578 


NARANJA .1" 


1.00 


USD 


RM 1/2" 


20588 


OLIVO .085" 


1.00 


USD 




20598 


AMARILLO. 08" 


1.00 


USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



MICROASPERSION 

MICROASPERSION ANTELCO 

Lista de Precios Vigente: 12 de noviembre del 2013 



MINI BUBBLER 360°, FLUJO AJUSTABLE 



tWG „ 



* 



SPECTRUM 360™ JET 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




31718 


ROSCA 10-32 


0.36 


USD 


31728 


ROSCA 1/2" 


0.64 


USD 


31748 


BARB 


0.33 


USD 


31798 


SPIKE 


0.49 


USD 



♦ 



CODIGO 

32018 

32028 

32048 

32098 



MEDIDA 

ROSCA 10-32 
ROSCA 1/2" 
BARB 
SPIKE 




CONEXIONES, ADAPTADORES Y HERRAMIENTA 




JkwiMifki 
h,irb i k&iiti 







o 






ESTCA ASTA® 



TTTTT 

11711 



MIRACLE PUNCH 



RATCHET CLAMPS 



o 



CODIGO 

40878 

40888 


MEDIDA 

12" 

8" 


PRECIO 

0.48 

0.40 


ADAPTADOR ROSCA RAPIDA 


CODIGO 

40928 


MEDIDA 

0.16" 


PRECIO 

0.08 


ADAPTADOR ROSCA/ROSCA 


CODIGO 

40918 


MEDIDA 

10-32 UNF 


PRECIO 

0.08 


ADAPTADOR JOINER, BARB x BARB 


CODIGO 

40938 


MEDIDA 

0.16" BARB 


PRECIO 

0.08 


JOINER (UNION) 


CODIGO 

40148 


MEDIDA 

0.16" BARB 


PRECIO 

0.08 


CODO 


CODIGO 

40248 


MEDIDA 

0.16" BARB 


PRECIO 

0.16 


TEE 


CODIGO 

40348 


MEDIDA 

0.16" BARB 


PRECIO 

0.16 


TAPON DE ERROR 


CODIGO 

42328 


COLOR 

RACK C/10 


PRECIO 

0.41 


KEYPUNCH™ 


CODIGO 

42318 


MEDIDA 


PRECIO 

0.50 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


50038 




23.09 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


44308 


1/2" (13mm) 


0.16 


44338 


5/8" (16mm) 


0.18 



VALVULASYFILTROS 



\u/ 



USD 

USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 



USD 

USD 







cP°'«o 



VALVULA VARI-FLOW 






CODIGO 


COLOR 


PRECIO 




42118 


ROSCA 


0.53 


USD 


42158 


BARB 


0.53 


USD 


FILTROS EN LINEA 






CODIGO 


COLOR 


PRECIO 




44358 


1/2" (13mm) 


2.52 


USD 


44368 


5/8" (16mm) 


2.54 


USD 


VALVULA GREEN BACK® 






CODIGO 


COLOR 


PRECIO 




45508 


1/2" (13mm) 


1.66 


USD 


45518 


5/8" (16mm) 


1.75 


USD 


45538 


3/4" (20mm) 


3.10 


USD 


45548 


1" (25mm) 


4.92 


USD 



14 



ASPERSORES 



[ EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



ASPERSORES PALAPLAST 
Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



ASPERSOR IMPACTO "IKAROS" 1/2" 




ASPERSOR IMPACTO "IKAROS" 3/4" 




ASPERSOR IMPACTO "DAEDALUS" 3/4" 




ASPERSOR IMPACTO "ATLAS" 1" 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



ASPERSION 



LINEA DE ASPERSORES SENNINGER 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 20 



r 



14°, UNA BOQUILLA 



* BOQUILLA DISPONIBLES #6 A #9 



cP D ‘G o 



OWO 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


2014HD-1-12M6 


RM 1/2" BQ#6 


10.52 


2014HD-1-12M9 


RM 1/2" BQ#9 


10.52 



USD 

USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 30 



m 

r 



23°, DOS BOQUILLAS 



* BOQUILLA DISPONIBLES #7 A #1 0 X #4 A #6 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3023-2-34M1 05 


RM 3/4" 


16.85 




BQ#1 0X#5 





USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 40 



23°, UNA BOQUILLA 



BOQUILLA DISPONIBLES #10 A #14 



ct> D 'Gn 



C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4023-1 -3/4M-1 3 


RM 1/2" 


15.19 




BQ#13 





USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 40 



23°, DOS BOQUILLAS 



BOQUILLA DISPONIBLES #1 0 A #1 4 X #6 






C6DIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4023-2-34M146 


RM 3/4" 


16.85 




BQ#14X#6 





USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 50 






25°, DOS BOQUILLAS 



BOQUILLA DISPONIBLES #13 A #18 X #8 



t£ D, G< 



c> ,o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


5023-2-34M1 88 


RM 3/4" 


16.85 




BQ#1 8X#8 





USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 70 



25°, DOS BOQUILLAS 




* BOQUILLA DISPONIBLES #14 A #26 X #7 A #1 6 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


7025-2-1 M241 2 


RM 1" 


54.99 




BQ#24X#1 2 





qwp 



USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 80 



tP D 'G ( 



■ 

r 



25°, DOS BOQUILLAS 



BOQUILLA DISPONIBLES #22 A #40 X #1 4 A #1 8 



<y .o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


8025-2-M2814 


RM 1-1/4" 


130.50 




BQ#28X#1 4 




8025-2-M401 8 


RM 1-1/4" 


130.50 




BQ#40X#1 8 





USD 

USD 



ASPERSOR DE IMPACTO SERIE 31 



cP D 'G< 



23°, UNA BOQUILLA, CIRCULO PARCIAL 



a 

r 



BOQUILLA DISPONIBLES #6 A #1 0 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


31 23PC-1 -3/4M6 


RM 3/4" BQ#6 


34.39 


31 23PC-1 -3/4M9 


RM 3/4" BQ#9 


34.39 


31 23PC-1 -3/4M1 0 


RM 3/4" BQ#1 0 


34.39 



qwp 



USD 

USD 

USD 



ASPERSOR WOBBLER XCEL ANGULO ALTO 



cP°'G o 



I 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




WOB12XC# 


RM 1/2" 


9.08 


USD 


WOB34XC# 


RM 3/4" 


9.08 


USD 



SUSTITUIR # POR BOQUILLA SELECCIONADA #6 A #14 (EJ. WOB12XCQ7) 



ASPERSOR WOBBLER XCEL ANGULO MEDIO 



cP°'G o 



♦ 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




WOB12XCMA# 


RM 1/2" 


9.08 


USD 


WOB34XCMA# 


RM 3/4" 


9.08 


USD 



SUSTITUIR # POR BOQUILLA SELECCIONADA #6 A #14 (EJ. WOB12XCMAQ7) 



ASPERSOR WOBBLER ANGULO ESTANDAR 



tWGn 



f 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




WOB12STD# 


RM 1/2" 


11.46 


USD 


WOB34STD# 


RM 3/4" 


11.46 


USD 



SUSTITUIR # POR BOQUILLA SELECCIONADA #6 A #21 (EJ. WOB12STDQ7) 



ASPERSOR WOBBLER ANGULO BAJO 



cP°'G o 



I 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




WOB12LA# 


RM 1/2" 


11.46 


USD 


WOB34LA# 


RM 3/4" 


11.46 


USD 



SUSTITUIR # POR BOQUILLA SELECCIONADA #6 A #21 (EJ. WOB12LAQ8) 



ASPERSOR MINI WOBBLER 



cP°'G o 



i 



CODIGO 

MWOB# 



MEDIDA 

RM 1/2" 



PRECIO 

6.35 



OWA Kp 

USD 



SUSTITUIR # POR BOQUILLA SELECCIONADA #4 A #1 0 (EJ. MWQB04) 



ASPERSOR MINI WOBBLER INVERTIDO 



cP°'G n 



ft 



CODIGO 

IMWOB# 



MEDIDA 

RM 1/2" 



PRECIO 

6.34 



V- A- 

USD 



SUSTITUIR # POR BOQUILLA SELECCIONADA #5 A #8 (EJ. IMWQB04) 



16 



CANONES 



CANONES 

Sistemas de Tuberia l_ist a de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



( EMMSA 



CANON DE IMPACTO NELSON, SERIE 75 



cP D 'G o 




CIRCULO COMPLETO - 21° 24°, 27° 



CODIGO 


CONECT. 


PRECIO 


F75 


IV20 2 " 


594.95 




FNPT 





CIRCULO PARCIAL- 12° 18° 21° 24° 27° 43° 



CODIGO 


CONECT. 


PRECIO 


SR75 


1V2 0 2" 


802.17 




FNPT 





Boquilla para Serie 75 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


TR75-# 




16.22 



USD 



USD 



USD 



* SUSTITUIR # POR DIAMETRO BOQUILLA 
0 . 4 ", 0 . 45 ", 0 . 5 ", 0 . 55 ", 0 . 6 ", 0 . 65 ", 0 . 7 ", 0 . 75 ", 0 . 8 " 



CANON DE IMPACTO NELSON, SERIE 1 00 D,G ° 





CIRCULO COMPLETO - 18° 21° 24° 43° 



CODIGO 


CONECT. 


PRECIO 


FI 00 


2W FNPT 


696.26 


FI 00-2 


2" FNPT 


696.26 



CIRCULO PARCIAL - 1 8°, 21 °, 24° 43° 



CODIGO 


CONECT. 


PRECIO 


SRI 00 


2 o 21 / 2 " 


1,085.84 




FNPT 





SERIE 100T 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


100T-# 




38.40 



OlMKo 



USD 

USD 



USD 



USD 



* SUSTITUIR # POR DIAMETRO BOQUILLA 
0 . 5 ", 0 . 55 ", 0 . 6 ", 0 . 65 ", 0 . 7 ", 0 . 75 ", 0 . 8 ", 0 . 85 ", 0 . 9 ", 1 . 0 " 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



FILTRACI6N AGRICOLA 

FILTROS PARA APLICACIONES DE IRRIGACION AGRICOLA 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



FILTRO DE MALLAS 6ATM 



cPRtPo 




FILTRO SPIN DE MALLAS "PROTEAS" 10ATM 






FILTRO SPIN DE MALLAS 10ATM 



+ 

9 



FILTRO DE DISCOS 6ATM 



tP21?o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3382/0122 


3/4" 120MESH 


5.52 


USD 


3382/0123 


1"120 MESH 


5.15 


USD 


3382/1153 


1" 150 MESH 


5.83 


USD 




cP2L9o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3408/1128 


3" 120 MESH 


208.42 


3408/1158 


3" 150 MESH 


220.68 



USD 

USD 



cPELGq 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3407/1126 


2" 120 MESH 


196.16 


3407/1156 


2" 150 MESH 


196.16 


3407/1128 


3" 120 MESH 


257.46 


3407/1158 


3" 150 MESH 


257.46 



USD 

USD 

USD 

USD 




3T 



FILTRO SPIN DE MALLAS C/MINIVALVULA 8ATM 



r 



CODIGO 

3388/1155 

3388/1156 



MEDIDA 

1.5" 150MESH 
2"150 MESH 



FILTRO DE DISCOS 8ATM 



jr 



FILTRO SPIN DE DISCOS "PROTEAS" 10ATM 



% 



FILTRO DE DISCOS "TYPHOON" 10ATM 



9 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3383/0122 


3/4" 120MESH 


9.81 


USD 


3383/1123 


1"120 MESH 


9.81 


USD 


3383/0153 


1" 155 MESH 


9.81 


USD 



tP2I?o 



PRECIO 

19.61 

29.43 



USD 

USD 



cPBlPo 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3394/1125 


1.5" 120MESH 


23.30 


USD 


3394/0155 


1.5" 150MESH 


24.52 


USD 


3394/1156 


2" 150MESH 


31.88 


USD 



tP2!?o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3423/1128 


3" 120 MESH 


257.46 


USD 


3423/1158 


3" 150 MESH 


257.46 


USD 



cPElPo 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3396/1126 


2" 120 MESH 


208.42 


USD 


3396/1156 


2" 155 MESH 


208.42 


USD 


3396/1128 


3" 120 MESH 


306.50 


USD 


3396/1158 


3" 155 MESH 


306.50 


USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



FILTRAClPN AGRICOLA 

FILTROS PARA APLICACIONES DE IRRIGACION AGRICOLA 

Lista de Precios Vigente: 25 de noviembre del 2012 



FILTRO "Y" MALLAS CUERPO PLASTICO - TORO 



cP D ‘G o 



I i 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




ALFS75150-S 


3/4" 1 8 gpm 


12.68 


USD 


ALFS1 0150-S 


1" 25 gpm 


16.47 


USD 


ALFS75150-L 


3/4" 25 gpm 


18.31 


USD 


ALFS1 0150-L 


1" 35 gpm 


20.25 


USD 


ALFS15150-L 


1 .5" 80 gpm 


25.26 


USD 



FILTRO "Y" DISCOS CUERPO PLASTICO - TORO 



cP°'G o 



-t v. 
t » 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




ALFD75150-L 


3/4" 25 gpm 


20.25 


USD 


ALFD10150-L 


1" 35 gpm 


29.05 


USD 


ALFD15150-L 


1 .5" 80 gpm 


40.40 


USD 



FILTRO DE DISCOS MANUAL 2" -TORO 






ft 



CODIGO MEDIDA 

IT-ABF5015-3X-N 

150 MESH 7LPS 



PRECIO 

229.08 



<y ,o 
USD 



FILTRO DE DISCOS MANUAL 3" - TORO 



cP D 'G< 



ft 



CODIGO MEDIDA PRECIO 

IT-ABF7515-3X-N 317.08 

150 MESH 14LPS 



USD 



CARTUCHOS PARA FILTRO DISCOS 2" - TORO 








CODIGO | MEDIDA 


PRECIO 


120 MESH 


IT-AMPX0204-1 20 


121.72 


200 MESH 


IT-AM PX0204-200 


121.72 



USD 

USD 



CARTUCHOS PARA FILTRO DISCOS 3" - TORO 



120 MESH 
200 MESH 



c& D 'Gn 



CODIGO MEDIDA 


PRECIO 


IT-AMPX0304-1 20 


204.57 


IT-AMPX0304-200 


204.57 



USD 

USD 



FILTRO "T" FPT - BASIN NEGRO (1 50PSI) 



cP°‘Gn 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


T-015B-150 


1-1/2" 
150 MESH 


156.40 


T-020B-1 50 


2" 

150 MESH 


156.40 



HIDROCICLON 



cP°'G o 



OWO 

USD 

USD 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




HIR122 


2" 


6,739.41 


PESOS 


HIR143 


3" 


8,985.88 


PESOS 


HIR164 


4" 


12,355.58 


PESOS 


HIR206 


6" 


15,725.29 


PESOS 



FILTRO DE MALLAS TIPO Y 









CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


MY240 


2" 


4,492.94 


MY350 


3" 


6,739.41 


MY470 


4" 


10,109.11 


MY680 


6" 


14,602.05 


MY810 


8" 


16,848.52 



FILTRO DE MALLAS TIPO L 






oJUMo 

PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


ML240 


2" 


4,492.94 


ML350 


3" 


6,739.41 


ML470 


4" 


10,109.11 


ML680 


6" 


14,602.05 


ML810 


8" 


16,848.52 



PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 



FILTROS DE GRAVA Y ARENA - EVERFILT 



cPElPo 




ACERO INOXIDABLE 



OTROS MODELOS DISPONIBLES 



MATERIAL FILTRANTE P/FILTRO GRAVA&ARENA 



FILTRO DE GRAVA Y ARENA - EVERFILT 



tP2!?o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SSM48-3A 


6" / 47-59 Ips 


COTIZAR 


SSM48-4A-CF 


8" / 63-79 Ips 


COTIZAR 


SSM48-5A-CF 


10"/ 79-98 Ips 


COTIZAR 


SSM48-6A-CF 


10"/ 95-1 18 Ips 


COTIZAR 



°W° 



USD 

USD 

USD 

USD 



tWGn 





CODIGO 


MEDIDA 


$ / BOLSA 


3/4" / 50LB (22KG) 


GRAVA 




COTIZAR 


#16 / 100LB (44KG) 


ARSILICA1 6-1 00LB 


COTIZAR 



oJMAKp 

USD 

USD 



ACERO AL CARBON 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


SM36-2A 


6" /1 8-22 Ips 


COTIZAR 


SM48-2A 


6"/ 31 -40 Ips 


COTIZAR 


SM48-3A 


6" / 47-59 Ips 


COTIZAR 


SM48-4A-CF 


8" / 63-79 Ips 


COTIZAR 


SM48-5A-CF 


10"/ 79-98 Ips 


COTIZAR 


SM48-6A-CF 


10"/ 95-1 18 Ips 


COTIZAR 



USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



OTROS MODELOS DISPONIBLES 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



INYECTORES Y ACC. 

INYECTORES Y ACCESORIOS PALAPLAST 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



INYECTORES 



cP D ‘G o 



AGUJA PARA MANOMETRO 






CODIGO 

3021/0000 



MEDIDA 

1/4" 



VALVULA ADMISION & EXPULSION AIRE 



* 



CODIGO 

7017/0006 



MEDIDA 

2 " 



VALVULA ACOPLE RAPIDO ROSCA HEMBRA 



tv 



MANOMETROS 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




6725/1115 


3/4" 


140.99 


USD 


6725/1120 


1" 


147.11 


USD 


6725/1125 


1.5" 


306.50 


USD 



cP D 'G ( 



PRECIO 

0.19 



<y .o 
USD 



cP D 'G o 



PRECIO 

49.04 



OlAM, o 

USD 



cP D, G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


4014/0002 


3/4" 


15.33 


4014/0003 


1" 


15.33 


4015/0002 


LLAVE 3/4" 


6.50 



USD 

USD 

USD 



REGULADOR DE PRESION 






w 


CODIGO 

4006/0006 

4006/0010 


MEDIDA 

6 ATM 1/4" 
10ATM 1/4" 


PRECIO 

6.13 

6.13 


USD 

USD 








BASE PARA AGUJA PARA MANOMETRO <^ D ' G ° 






J {o 




CODIGO 

3020/0000 

3020/0001 


MEDIDA 

Roscada 

Autoperf. 


PRECIO 

0.67 

0.67 


USD 

USD 








VALVULA DOBLE ACCION A&E AIRE <^ D,<5 ° 






3 {o 




CODIGO 

7017/0106 


MEDIDA 

2" 


PRECIO 

147.11 


USD 



<0 D 'G O 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3801/0142 


3/4"- 1.4 ATM 


3.07 


USD 


3801/0172 


3/4"-1.7 ATM 


3.07 


USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



VALVULAS 



VALVULAS PARA USO AGRICOLA 

Lista de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



VALVULA REGULADORA PRESION AJUSTABLE 



cP D 'G o 



ROSCADA 



VALVULA REGULADORA PRESION AJUSTABLE 



cP D 'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


ZH02RDT001 


2" 


175.10 


ZH3RRDT001 


3"x2"X3" 


232.91 


ZH3NRDT001 


3" 


306.41 


ZH03RDT001 


3"x4"X3" 


380.63 



Oil ARO 



USD 

USD 

USD 

USD 




BRIDADA 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


ZH3NRDA001 


3" 


325.44 


ZH03RDA001 


3"x4"x3" 


392.05 


ZH04RDA001 


4" 


486.36 


ZH06RDA001 


6" 


1,200.05 


ZH08RDA001 


8" 


1,818.57 



w 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



VALVULA PLASTICA REG. PRESION AJUSTABLE 



cP°'G o 




ROSCADA 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


PH02RDT001 


2" 


212.52 


PH3NRDT001 


3" 


230.49 


PH03RDT001 


3"x4"x3" 


302.39 


PH04RDT001 


4" 


334.11 



olwo 



USD 

USD 

USD 

USD 



VALVULA PLASTICA REG. PRESION AJUSTABLE 



cP D 'G o 



BRIDADA 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


PH3NRDU001 


3" 


256.93 


PH03RDU001 


3"x4"x3" 


334.11 


PH04RDU001 


4" 


399.66 



USD 

USD 

USD 




VALVULA PLASTICA REG. PRESION ELECTRICA 



cP DI <* o 




ROSCADA / ELECTRICA 24 VAC 



CODIGO 

PH02RDT008 



MEDIDA 



VALVULA ALIVIO RAPIDO DE PRESION 



BRIDADA 



PRECIO 

242.12 



USD 



cP°'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


ZH03QRA009 


3" 


535.09 


ZH04QRA009 


4" 


680.70 



USD 

USD 



VALVULA ANGULAR ALIVIO RAPIDO DE PRESION 







ROSCADA /ANGULAR 



CODIGO 

ZA02QRTW09 



MEDIDA 

2 " 



PRECIO 

348.91 



\u/ 



USD 




VALVULA DE CONTROL ELECTRICA 




ROSCADA / ELECTRICA 24 VAC 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


ZH02ELT001 


2" 


115.51 


ZH3RELT001 


3"x2"x3" 


159.71 


ZH03ELT001 


3"x4"x3" 


349.55 



IMAGEN CORRESPONDE VALVULA BRIDADA 



VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION 




BRIDADA 



cP D, Go 

m 

USD 

USD 









CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


ZH04SUA001 


4" 


462.04 


ZH06SUA001 


6" 


1,140.04 


ZH08SUA001 


8" 


1,727.64 



USD 

USD 

USD 
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vAlvulas 



VALVULAS PARA USO AGRICOLA 

Sistemas de Tuberia l_ist a de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



( EMMSA 





VALVULA POLIPROPILENO - BEE VALVE 









CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




4011A-20 


1/2" 


24.23 


USD 


401 IB-20 


3/4" 


24.23 


USD 


4011C-20 


1" 


24.23 


USD 


401 IE-20 


2" 


32.00 


USD 


4011F-20 


3" 


67.95 


USD 


7012A-20 


4" 


268.58 


USD 



VALV. DE ADM/EXP ACCI0N CONTINUA - TORO 








USD 

USD 


• i 


CODIGO 

ARV-1-A 

ARV-2-KA 


MEDIDA 

1" 

2" 


PRECIO 

50.53 

116.96 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



REGULADORES 



REGULADORES SENNINGER 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



REGULADOR DE PRESION DE BAJO FLUJO 



cP D 'G o 






R.HEMBRA 3/4" X R.HEMBRA 3/4" 



REGULADOR DE PRESION DE MEDIO FLUJO 



cfiS!.?o 



¥ 



CODIGO \ PRESION 


PRECIO 


PMR06LF34FX34F 


10.49 


6 psi 

PMR1 0LF34FX34F 


10.49 


10 psi 

PMR1 2LF34FX34F 


10.49 


12 psi 

PMR1 5LF34FX34F 


10.49 


15 psi 

PMR20LF34FX34F 


10.49 


20 psi 

PMR25LF34FX34F 


10.49 


25 psi 

PMR30LF34FX34F 


10.49 


30 psi 

PMR35LF34FX34F 


10.49 


35 psi 

PMR40LF34FX34F 


10.49 



40 psi 



owo 



USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



W 



RESION DE ALTO FLUJO 


<P D, <*o 


R.HEMBRA 1- 


1/4" X R.HEMBRA 1" 


ojEfe 


CODIGO 


PRESION 


PRECIO 




PR10FH1-1/4F 


27.35 


USD 


10 psi 

PR15HF1 14FX1 F 


27.35 


USD 


15 psi 

PR20HF1 1/4FX1 F 


27.35 


USD 


20 psi 

PR25HF1 1/4FX1 F 


27.35 


USD 


25 psi 

PR30HF1 1/4FX1 F 


27.35 


USD 


30 psi 

PR40HF1 1/4FX1 F 


27.35 


USD 


40 psi 

PR60HF1 1/4FX1 F 


27.35 


USD 




50 psi 







r 20 * 



R.HEMBRA 3/4" X R.HEMBRA 3/4" 



V 



CODIGO 


PRESION 


PRECIO 


PMR06MF3/4FX3/4F 


12.90 




6 psi 




PMR1 0MF3/4FX3/4F 


12.90 




10 psi 




PMR12MF3/4 


12 psi 


12.90 


PMR-1 5MF-34FX34 


12.90 




15 psi 




PMR20MF3/4FX3/4F 


12.90 




20 psi 




PMR25MF3/4FX3/4F 


12.90 




25 psi 




PMR30MF3/4FX3/4F 


12.90 




30 psi 




PMR35MF3/4FX3/4F 


12.90 




35 psi 




PMR40MF3/4 FX3/4 F 


12.90 




40 psi 




PMR50MF3/4FX3/4F 


12.90 




50 psi 




PMR60MF3/4FX3/4F 


12.90 




60 psi 





V- A- 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 
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INYECTORES 



( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



INYECTORES MAZZEI PARA AGROQUIMICOS 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



INYECTORES VENTURI MAZZEI 



cP D 'G o 




POLIPROPILENO 



KITS DE SUCCION PARA INYECTORES VENTURI 



cP°'G o 



OMO 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




INVENT283 


1/2" 


23.92 


USD 


INVENT287 


1/2" 


23.92 


USD 


INVENT484A 


3/4" 


34.05 


USD 


INVENT584 


3/4" 


30.36 


USD 


INVENT878 


1" 


57.08 


USD 


INVENT978 


1" 


57.08 


USD 


INVENT1078 


1" 


50.63 


USD 


INVENT1583A 


1-1/2" 


62.61 


USD 


INVENT1584A 


1-1/2" 


81.04 


USD 


INVENT1587 


1-1/2" 


81.04 


USD 


INVENT2081 A 


2" 


87.49 


USD 


INVENT2083 


2" 


147.38 


USD 



DISPONIBLES EN PVDF (KYNAR) 




INCLUYE MALLA, MANGUERA, VLV. CHECK 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


K-184 


1/2" & 3/4" 


39.08 


K-183 


1" & 1-1/2" 


91.25 


KR-183 


1" & 1-1/2" 


35.51 


K-282 


2" 


160.68 


KR-282 


2" 


93.63 



USD 

USD 

USD 

USD 

USD 



CEDAZO P/INYECTOR 



cP D 'G o 



VALVULA CHECK 1-1/4" P/INYECTOR 2" 



cP D 'G o 






















CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 








CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


S-84 


S/ADAPT 


12.98 


USD 




* - 


C-86 


2" 


21.27 


S-84-1/4" 


1/2" & 3/4" 


17.91 


USD 












S-84- 1/2" 


1" & 1-1/2" 


17.91 


USD 






















* VALVULA REPUESTO KIT K282 



V- A- 

USD 
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MEDIDORES & MANOMETROS 

MEDIDORES DE FLUJO Y MANOMETROS 

Sistemas de Tuberia l_ist a de Precios Vigente: 14 de marzo del 2012 



( EMMSA 



MEDIDORES DE FLUJO TIPO SILLETA 

SILLETA DE ACERO INOXIDABLE 304 




cP2!Pi 



CODIGO 


M EDI DA 


PRECIO 


M0304 


4" 


1,543.45 


M0306 


6" 


1,637.32 


M0308 


8" 


1,745.63 



ojl Wo 

USD 

USD 

USD 



Q McCROMETER 



MANOMETRO DE GLICERINA CARATULA 2-1/2" 















CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




- 


GA03-2P 


0-30 psi 


33.99 


USD 


if™ J* 


GA06-2P 


0-60 psi 


33.99 


USD 


V/ • tKf - 


GA10-2P 


0-100 psi 


33.99 


USD 


1 


GA20-2P 


0-200 psi 


33.99 


USD 




GA10-2PK 


0-700 kpa 


33.99 


USD 




GA20-2PK 


0-1400 kpa 


33.99 


USD 


Senninger 









MEDIDORES DE FLUJO TIPO CARRETE ML1 00 

ENSAMBLE ACERO AL CARBON, RECUBRIMIENTO EPOXICO 
BRIDADO, CON DROP PIPE ACERO INOXIDABLE 






A 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




ML106 


6" 


1,783.54 


USD 


ML108 


8" 


1,861.16 


USD 


ML110 


10" 


2,000.16 


USD 


ML112 


12" 


2,166.24 


USD 



J McCRDMEIER 



RANGOS DE FLUJO +/- 2% 

ML106 90 - 1200 GPM 

ML108 100 - 1500 GPM 

ML110 125 - 1800 GPM 

ML112 150 - 2500 GPM 



MANOMETRO DE GLICERINA CARATULA 2-1/2" ^ D,G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




MAN030L 


0-30 psi 


12.33 


USD 


MAN060L 


0-60 psi 


12.33 


USD 


MAN100L 


0-100 psi 


12.33 


USD 
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CONEXION ALUMINIO 



( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



CONEXION DE ALUMINIO PARA SISTEMAS PORTATILES 

Lista de Precios Vigente: 12 de noviembre del 2013 



CODO DE ASPERSION 



cP D 'G o 



T 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


0303COAS 


3X3" 


934.53 


0403COAS 


4X3" 


1,006.42 


0404COAS 


4X4" 


1,006.42 


0606COAS 


6X6" 


1,916.99 



VALVULA ALFALFERA ROSCABLE 




VALVULA CHECK BRIDADA 




VALVULA DE ADMISION Y EXP. DE AIRE 






CODO DE ARRANQUE UNIVERSAL 



cP D 'G o 



OMO 

PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 



cP D 'G o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


0006VALR 


6" 


910.57 


0008VALR 


8" 


994.44 


0010VALR 


10" 


1,310.74 


0012VALR 


12" 


1,737.27 



\u/ 

PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 



tP DI G 0 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




0004VACH 


4" 


2,635.86 


PESOS 


0006VACH 


6" 


3,067.18 


PESOS 


0008VACH 


8" 


3,354.73 


PESOS 


0010VACH 


10" 


4,552.85 


PESOS 


0012-VACH 


12" 


6,994.87 


PESOS 



ct> D 'Gn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




0002VAIR 


2" 


227.64 


PESOS 


0003-VAIR 


3" 


599.06 


PESOS 


0004VAIR 


4" 


1,401.80 


PESOS 




VALVULA HIDRANTE 




VALVULA MARIPOSA ALUMINIO OP.PALANCA 



* 



VALVULA ALIVIADORA DE PRESION 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




0606COAR 


6X6" 


2,204.54 


PESOS 


0808COAR 


8X8" 


2,468.12 


PESOS 


1010COAR 


10X10" 


3,690.20 


PESOS 


1212COAR 


12X12" 


4,552.85 


PESOS 



cP D, Go 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


0303VAHI 


3X3" 


389.39 


0404VAHI 


4X4" 


425.33 


0606VAHI 


6X6" 


742.83 


0808 VAHI 


8X8" 


886.61 



PESOS 

PESOS 

PESOS 

PESOS 



<P DI G< 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




0003VAMA 


3" 


934.53 


PESOS 


0004VAMA 


4" 


1,265.21 


PESOS 


0006VAMA 


6" 


1,876.25 


PESOS 


0008VAMA 


8" 


2,458.54 


PESOS 


0010VAMA 


10" 


3,766.88 


PESOS 


0012-VAMA 


12" 


4,931.45 


PESOS 



c& D 'Gn 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


0003VAPR 


3" 


718.87 


0004VAPR 


4" 


1,059.14 



PESOS 

PESOS 
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COMPUERTAS 



[ EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



COMPUERTAS TRIAD PARA RIEGO POR GRAVEDAD 

Lista de Precios Vigente: 8 de octubre del 2014 



COMPUERTAS 



cP D 'G o 




CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


DAM060 


TUBO 6" 


1.25 


DAM080 


TUBO 8" 


1.25 


DAMCLIP 


CLIP 


0.20 



OWWO 



USD 

USD 

USD 
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( EMMSA ) 

Sistemas de Tuberia 



PALAPLAST 



CINTA, MANGUERA & TUBING 

Lista de Precios Vigente: 29 de agosto del 2013 



TUBING PVC R-500M 



cP D 'G o 



o 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3080/0506 


ID 3.9 mm 


67.74 




OD 5.7 mm 




3080/0507 


ID 4.4 mm 


88.57 




OD 7.0 mm 





MANGUERA GOTERO 16MM ESP.30CM R-400M 



cP°'G o 



OMO 

USD 



USD 






CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 




3496/2030 


2 Iph 


136.08 


USD 


3496/4030 


4 Iph 


136.08 


USD 



MANGUERA GOTERO 16MM ESP.33CM R-100M 



cP D 'G o 




A 



v 

COLOR CAFE 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3492/5233 


2 Iph 


36.29 


3493/5433 


4 Iph 


36.29 



MANGUERA GOTERO 16MM ESP.30CM R-400M 



tP DI Gn 



°w° 

USD 

USD 



O/i 



" TIPO SLIM 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3498/2030 


2 Iph 


120.21 


3498/4030 


4 Iph 


120.21 



USD 

USD 



MANGUERA GOTERO 16MM ESP.33CM R-400M 






O-I 



" TIPO PC 



CODIGO 


MEDIDA 


PRECIO 


3501/2033 


2 Iph 


326.60 


3501/4033 


4 Iph 


326.60 



USD 

USD 



MANGUERA GOTERO 16MM ESP.50CM R-400M 



<P DI G< 



9-i 



CODIGO 

3501/4050 



"'TIPO PC 



MEDIDA 

4 Iph 



PRECIO 

244.95 



USD 



MANGUERA LAY FLAT VERDE 4ATM R-50M (55 PSI) c ^° 




CODIGO 

4005/4075 



MEDIDA 

3" 



PRECIO 

239.69 






USD 
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EMMSA 

Sistemas de Irrigation 



SUCURSALES 



Contamos con 27 sucursales estrategicamente 
ubicadas para servirle mejor. 

OFICINAS GENERALES 

Priv. San Ignacio No. 105 
Col. Santa Maria, Monterrey, N.L. 64650 

Tel. (81)8153-0010 
Fax: (81)8153-0005 

dir@emmsa. com. mx 



SUCURSAL MONTERREY 


SUCURSAL VERACRUZ 


SUCURSAL MORELIA 


SUCURSAL T0RRE0N 


Tel. (81)8865-3500 


Tel. (229)920-8564,478-7900 


Tel. (443)204-1066,204-1065 


Tel. (871)750-7992 


Fax: (81) 8335-5224 


Fax: (229) 920-8564, 920-9212 


Fax:(443)204-1066 


Fax:(871)750-7992 


mty@emmsa.com. mx 


veracruz@emmsa. com. mx 


morelia@emmsa. com.mx 


torreon@emmsa. com. mx 


SUCURSAL GUADALAJARA 


SUCURSAL TIJUANA 


SUCURSAL AGUASCALIENTES 


SUCURSAL PUEBLA 


Tel. (33)3540-8800 


Tel. (664)700-5775,700-5792 


Tel. (449) 922-9933 al 36 


Tel. (222)141-9800 


Fax: (33) 3540-8819 


Fax: (664)478-1849 


Fax:(449)922-9933 al 36 


Fax:(222)141-9809 


guad@emmsa.com. mx 


tijuana@emmsa. com. mx 


aguascalientes@emmsa. com.mx 


puebla@emmsa. com.mx 


SUCURSAL MEXICO 


SUCURSAL CULIACAN 


SUCURSAL MONTERREY NORTE 


SUCURSAL LOS M0CHIS 


Tel. (55)9171-7000 


Tel. (667)750-4576,750-4577 


Tel. (81) 821 5-9000 all 9 


Tel. (668) 166-1046, 166-11 84 y 85 


Fax: (55) 9171-7010 


Fax: (667)750-4576,750-4577 


Fax: (81) 8215-9000 al 19 


Fax: (668) 1 66-1046, 1 66-1 1 84 y 85 


mexico@emmsa. com.mx 


culiacan@emmsa. com. mx 


mtynorte@emmsa. com.mx 


losmochis@emmsa.com.mx 


SUCURSAL LEON 


SUCURSAL CANCUN 


SUCURSAL CHIHUAHUA 


SUCURSAL QUERETAR0 


Tel. (477) 152-4150 al 59 


Tel. (998)843-6160,886-3150 


Tel. (614)420-5670,420-5524 


Tel. (442) 290-6600 al 21 


Fax:(477)152-4152 


Fax:(998)843-6219 


Fax: (614) 420-5670, 420-5524 


Fax:(442)290-6622 


leon@emmsa.com. mx 


cancun@emmsa. com.mx 


chihuahua@emmsa. com.mx 


gueretaro@emmsa. com.mx 


SUCURSAL HERM0SILL0 


SUCURSAL L0SCAB0S 


SUCURSAL ACAPULCO 


SUCURSAL TOLUCA 


Tel. (662)289-9500 


Tel. (624)146-4112,146-4114 


Tel. (744)483-2294,483-2354 


Tel. (722)500-2200 


Fax:(662)289-9507 


Fax: (624) 146-4112, 146-4114 


Fax: (744) 483-2294, 483-2354 


Fax:(722)500-2200 


hsillo@emmsa.com.mx 


loscabos@emmsa. com.mx 


acapulco@emmsa. com.mx 


toluca@emmsa. com.mx 


SUCURSAL MERIDA 


SUCURSAL MEXICO NORTE 


SUCURSAL TUXTLA GUTIERREZ 


SUCURSAL OAXACA 


Tel. (999) 500-1500 


Tel. (S5) 5020-7920 


Tel. (961)140-3143 


Tel. (95)1502-1630 


Fax: (999) 500-1 503 y 05 


Fax: (55) 5020-7920 


Fax:(961)140-3143 


Fax: (95) 1502-1630 


merida@emmsa. com. mx 


mexiconorte@emmsa. com.mx 


tuxtla@emmsa.com.mx 


oaxaca@emmsa. com.mx 


SUCURSAL CD. JUAREZ 


SUCURSAL TAMPICO 


SUCURSAL PUERTO VALLARTA 




Tel. (656)619-4039,619-6030 


Tel. (833) 123-0320, 123-0368, 123-0334 


Tel. (322) 290-0855, 290-3929, 290-3913 




Fax: (656) 619-4039, 619-6030 


Fax:(833)123-0320 


Fax: (322) 290-0855, 290-3929, 290-3913 




juarez@emmsa. com. mx 


tampico@emmsa. com.mx 


puertovallarta@emmsa.com.mx 





Para informacion mas detallada, contactenos en cualquiera de nuestras 
sucursales a nivel nacional o en nuestra pagina 




